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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


(1) 


No , C7/ 13744/ 2013/ MCT. 

| 17th June 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of Glasswares required for Various Departments of Medical 
College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , Tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this Office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 36/2013. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 

Original X 1, 050 . 

Duplicate ? 525. 
Last date and time for sale of tender form - 30 - 7- 2013, 3 .30 p . m . 
Last date and time for receipt of tender form — 31- 7 - 2013 , 2 .30 p . m . 
Opening date and time of tender — 31- 7 - 2013 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011 . 
Money Order should reach this Office on or before 18 -7 - 2013. No other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസയേഴ്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 36 / 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 30 - 7 -2013 , 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 31-7 - 2013 , 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 7 - 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (t 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്താ ടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കാൻ ആവ ശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി ഓർഡർ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 7 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണി 
യോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന 
തുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


List of Items 


Sl . No. 

(1) 


Items 
(2) 


Microbiology 

( 3 


Pathology 

(4) 


20 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
40 Nos. 
100 Boxes 


Beaker without spout for Histokinete (2 lr.) 

Conical flask flat bottomed 2000 ml 
| Conical flask flat bottomed 1000 ml 

Conical flask flat bottomed 100 ml 
Cover glass No. 1 (0 . 13 to 0 . 16 mm thick ) 22 x 22mm 
(1 box containing 20 small boxes) 
ESR Pipette (Esrite ) 
Measuring cylinder (50 ml) 
Measuring cylinder ( 100 ml) 
Measuring cylinder (250 ml) 
Pasteur Pipette long tip 10 ml 
Pasteur Pipette long tip 5 ml 
Paper weight ( glass) 
Test tube hard (borosil) 80 x 10 mm 
Funnel 5 cm diameter 
Funnel 10 cm diameter 
PCV tube (Wintrobe) 
Mueusm Jar ( Perspex ) with lid 15 x 7x5 cm 

Mueusm Jar (Perspex ) with lid 15 x 10 X5 cm 
- Mueusm Jar (Perspex ) with lid 15 x 13 x 10 cm 
| Mueusm Jar ( Perspex ) with lid 15 x 15 x 7 cm 
| Mueusm Jar ( Perspex ) with lid 15 x 20 X5 cm 

Mueusm Jar (Perspex ) with lid 25 x 20 x 10 cm 
Mueusm Jar ( Perspex ) with lid 30 x 20 x 10 cm 
Beaker 50 ml 
Hemocytometer 
Reagent bottle with narrow mouth and stopper 125 ml 
Staining dish ( glass) with lid ( to stain 25 slides) 
Koplin jar (glass or plastic ) with screw cap (for 5 slides ) 


100 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
2 Nos . 
50 Nos. 
20 Nos. 
10 Nos. 
800 Nos. 
5 Nos. 
10 Nos. 
50 Nos. 


15 Nos . 


15 Nos. 
15 Nos. 
15 Nos. 
15 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos . 
10 Nos. 
15 Nos. 
100 Nos. 
25 Nos. 
50 Nos. 


( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


25 square metres 
25 square metres 
25 square metres 
3000 Nos. 
300 Nos. 
50 Nos. 


25 Nos. 
50 Nos . 
8000 Nos. 


Perspex sheets 3 mm thickness Black 
Perspex sheets 3 mm thickness — White 
Perspex sheets 3 mm thickness — Transparent 
Test tube 15 x 2 cm 
Westergrens ESR tube 
ESR Stand for 6 tubes 
Beaker with spout (Borosil) 250 ml 
Beaker with spout (Borosil) 500 ml 
Spare aluminium cap for Blood culture bottle 
with rubber lining and hole 
Conical flask — Narrow mouthed (Borosil ) 500 ml 
Conical flask — Narrow mouthed ( Borosil) 1000 ml 
Pipettes (Borosil) 1 ml 
Pipettes (Borosil ) 2 ml 
Test-tubes without rim (Borosil) 10 x 75 mm 
Test- tubes with rim 32 x 200 mm 
Test- tubes with rim 25 x 200 mm 
Funnel (Borosil ) 100 mm 
Funnel (Borosil ) 125 mm 
Mc cartney bottles ( Borosil) 30 ml 
Specimen jar with lid Cylindrical — 18 x 6 cm 
Glass Bottle with screw cap -Autoclavable (Borosil) – 50 ml 
Glass Bottle with screw cap - Autoclavable — 500 ml 
Cover slip No.1 22 x 22 mm 0. 13mm thickness 
Microslides with polished edges 75 x 25 mm , 
1.5 mm thickness 
VDRL slide (9 concavity ) 
Durham s tube (small ) 
Pasteur pipettes with teat 
Petridish with partition 


300 Nos. 
10 Nos. 
100 Nos. 
100 Nos. 
8000 Nos . 
500 Nos. 
500 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
2000 Nos. 
10 Nos. 
100 Nos. 
125 Nos. 
1000 x 10 g 
500 pkts . 


10 Nos. 
1000 Nos. 
100 Nos. 
25 Nos. 


56 


DULE 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala — non Judicial — Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposit (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any circumstance. 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers witnesses wherever necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or their authorized representatives who may 

present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working hours . 


- ( 2 ) 
No, C1/ 13745/ 2013/ MCT. 

17th June 2013. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are invited for the supply of Glasswares required for the Various 
Department of Medical College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , Tender number and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from this Office on working hours till 3 .30 p . 
m 

Tender No. — 39/2013. 
Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original ൽ 1,050. 

Duplicate ? 525. 
Last date and time for sale of tender form — 30 - 7 - 2013, 3. 30 p . m . 
Last date and time for receipt of tender — 31 -7 -2013, 2 .30 p . m . 
Opening date and time of tender — 31 -7 -2013 , 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is 
sent by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. 
Money Order should reach this Office on or before 18 -7 -2013 at 3 p. m . No other forms of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലാസയേഴ്സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തി 
ച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 39/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 30 - 7 -2013, 3.30 മണി. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 31-7 -2013, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 7-2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്ര പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക മെൻ കളോ അ യ യ് ക്കാൻ ആവ ശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡർ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 18 - 7- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണി 
യോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന 
തുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


List of Items 


Sl. 
No. 


Name of Items 


Biochemistry 


D & V 


Anatomy 


Pathology 


(4 


(5 ) 


( 6 


(1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 


(2) 
Test tube (12 x 100 ) 
Test tube (15 x 150 ) 
Test tube ( 13 x 75) 
Pipette (Borosil ) 1 ml 
Pipette (Borosil) 2 ml 
Pipette (Borosil ) 5 ml 
Pipette ( Borosil ) 10 ml 
Pipette ( Borosil ) 0. 1 ml 
Conical Flask (1 ml) 
Conical Flask (2 ml) 
Conical Flask (5 ml) 
Funnel 
Measuring cylinder (50 ml) 
Measuring cylinder ( 100 ml) 
Measuring cylinder (500 ml) 
Measuring cylinder (1 litre ) 
Beaker (50 ml) 
Beaker ( 100 ml) 
Beaker (250 ml) 
Beaker (500 ml) 
Std flask (100 ml) 
Std flask (500 ml) 
Dispenser 
Separating funnel ( 1 litre ) 
Cover slips 22 x 22 mm 0.13 to 
0. 16 thickness (1 pkt = 10 gms) 


. (3 ) 
5000 Nos. 
5000 Nos. 
5000 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
20 Nos. 
5 Nos . 
5 Nos . 
5 Nos . 
50 Nos . 
5 Nos. 
10 Nos. 
5 Nos . 
5 Nos . 
50 Nos. 
100 Nos 
10 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos. 
5 Nos . 
5 Nos. 
5 Nos. 


Total Total 
Number Amount 

( 7) (8 ) 
5000 Nos. 
5000 Nos. 
5000 Nos . 
50 Nos . 
50 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
20 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos. 
50 Nos. 
5 Nos . 
10 Nos. 
5 Nos. 
5 Nos . 
50 Nos. 
100 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos . 
10 Nos. 
5 Nos . 
5 Nos. 
5 Nos . 


15 
16 
17 
18 


20 
21 


23 


DI 


24 
25 


5 Boxes 
( 20 pkts in 
1 Box ) 
5 Boxes 
(20 pkts in 
1 Box ) 


5 Boxes 
( 20 Pkts in 
1 Box ) 
5 Boxes 
(20 Pkts in 
1 Box ) 


26 


Cover slips (22 x 50 mm 0 .13 to 
0 .16 thickness (1 pkt = 10 gms) 


27 


Microslides (75 x 25 mm ) 


5 Boxes 
(12 Pkts in 
1 Box ) 
12 Nos . 
12 Nos. 


5 Boxes 
( 12 Pkts in 
1 Box ) 
14 Nos. 


28 
29 
30 
31 
32 


Beaker (1 litre ) 
Beaker (2 litre ) 
Measuring cylinder (1 litre ) 
Measuring cylinder (2 litre ) 
Test tube (Conical) 
Test tube ( Standard small) 
Test tube (Standard large ) 
Glass slides (26 mm x 76 mm ) 


2 Nos . 
2 Nos . 
1 No. 
1 No. 
2 Nos. 
100 Nos. 
100 Nos . 
100 Boxes 


14 Nos. 
1 No. 
1 No. 
2 Nos . 
100 Nos . 
100 Nos. 


34 
35 


100 Boxes 


( 2 ) 


20 Nos . 


20 Nos. 


36 
37 


Staining bottle 
Cover glass No. 1 (22 x 30 mm ) 


2000 
( small boxes ) 
3000 
(small boxes ) 


38 


Cover glass No. 1 (22 x 40 mm ) 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free delivery 

at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala -non Judicial- Stamp Paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers witnesses wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of the tenderers or his authorized representative who may present 

at the time. 
18 . More details can be had from this office on working hours . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 20 -7 - 2013 ഒരു മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു 
ന്നതല്ല. യഥാ സമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 20 - 7 - 2013, 
2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


(2 ) 


| No . C1/9620 /2013/ MCK . 


12th June 2013 . 


No. C1 /7590 /2013/ MCK. 

1st June 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Lab Apparatus to Medical College , 
Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 1,051 each in Cash or by Money Order till 
19 - 7 - 2013 . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post , a 
sum of * 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C1/ 7590 / 2013 /MCK for the 
purchase of Lab Apparatus” addressed to “ The Principal, 

Medical College, Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before 20 -7 -2013 , 1 p . m . the due date mentioned in the 
Schedule. Tenders received late will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened on 20 -7 - 2013 , 
2 .30 p . m . in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of IF & Secondary Kit for IHC to Government 
Medical College , Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 1, 051 each prescribed cost in Cash or by 
Money Order till 24 -7 -2013. No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post , a sum of * 40 will be added towards postage 
charges . Money Orders should reach this office at least 
10 days prior to the closing date of tender sales . Cost 
of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelope as “ Tender No. C1/9620 /2013 /MCK for the 
purchase of Reagent Kits addressed to “ The Principal, 
Government Medical College, Kottayam- 8 ” should reach 
this office on or before 25 - 7 - 2013 , 1 p . m . the due date 
mentioned in the Schedule . Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
on 25 -7 -2013, 2 .30 p . m . in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives who may present at 
that time. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ലാബ് അപ്പാരറ്റസ് 
വാങ്ങു ന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
19 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പത ങ്ങൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ( 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം 
മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1 / 7590 / 2013 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ 
പേര് ലാബ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
(പകാരം ആന്റിബോഡികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഇനം IF & സെക്കന്ററി കിറ്റ് IHC . 
- ദർഘാസ് പത്ര ങ്ങൾ 3 1, 051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 24 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
പത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ? 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർ ഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം 
മുൻ പ് ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില 
മടക്കിനൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1 / 9620 /2013 / എം . സി . കെ . IF & സെക്കന്ററി കിറ്റ് 
IHC എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 

മെ ഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 25 - 7 - 2013 ഒരു മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക 
വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭി 
ക്കു ന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
25 -7 - 2013, 2. 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാ ര ണവും കാണിക്കാത 
ദർ ഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അ ധി കാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Government Medical College, 
Gandhinagar P . O ., Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


